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RH CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 383 
SÚMULA ON-LINE 

Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2024 Rodada: Volta 
Jogo: Fc Cascavel / PR X Barra Futebol Clube / SC 
Data: 07/07/2024 Horário: 16:00 Estádio: Arnaldo Busatto / Cascavel 
Arbitragem 
Arbitro: Rafael Lourenco de Oliveira (AB / ES) 
Arbitro Assistente 1: Weber Felipe Silva (AB / PR) 
Arbitro Assistente 2: Leandro Polli Glugoski (CD / PR) 
Quarto Arbitro: Victor Salles Cirilo (BAS / PR) 
Delegado Local: Vanessa da Silva Negreiros ( / PR) 
Analista de Campo: Joao Candido Hartmann (CBF / PR) 
Cronologia 
Entrada do mandante: 15:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 17:01 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 15:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 17:04 Atraso: 2 min 
Início 1° Tempo: 16:00 Atraso: Não Houve Início do 2° Tempo: 17:05 Atraso: 2 min 
Término do 1° Tempo: 16:48 Acréscimo: 03 min Término do 2° Tempo: 17:55 Acréscimo: 05 min 
Resultado do 1° Tempo: 0 X 1 Resultado Final: 0 X 3 


Relação de Jogadores 


Fc Cascavel / PR Barra Futebol Clube / SC 


ne] horo | nome compio 
12 Helio Helio Miguel Junior TEN P 668124 1 Joao Lopes Joao Vitor Lopes da Silva T(g) P 394765 
10 Joao Pedro Joao Pedro Heinen Silva T P 380762 2 Muriel Muriel Leite Magalhaes TARE 188557 
16 Rodolfo Fi... Rodolfo Filemon de O ... T P 356106 3 Vitao Victor Melo Costa TI? 400592 
22 Libano Wagner de Medeiros Liban T P 171418 7 Matheus Matheus Roldan Santos MARE 377819 
25 Victor Hugo Victor Hugo Ramos de... T P 687142 9 Alex Henrique Alex Henrique Jose q (Je 181845 
28 Leandro Silva Leandro da Silva TIP) iTeres 10 Alvaro Alvaro Rodrigues Vie ... T P 315074 
30 MATHEUS Matheus Jose Siqueir ... TRILER 649307 11 Marcelinho Marcelo Henrique Fer ... TIIR 456887 
34 Geovane Geovane Henrique Per... T P 296240 16 Douglas Douglas da Silva Teixeira T P 526646 
55 Rafinha Rafael Eduardo Costa TP 291468 23 Thiaguinho Thiago Alves da Rosa TER 514672 
66 Wellisson Wellisson Almeida Nunes T P 525810 32 MIGUEL João Miguel da Costa ... TALR 691009 
77 Rodrigo Rodrigo Alves da Cruz w S 306788 34 Vavá Evailton de Franca Rocha T P 350451 
1 Paulo Henr ... Paulo Henrique Gianezini R(g) P 308021 12 Ewerton Silva Ewerton Ferreira da Silva R(g) P 507551 
14 Everton Sena Antonio Everton Sena ... R | IP 310724 15 Guedes Eduardo da Silva Guedes R P 586412 
17 Victor Daniel Victor Daniel Crista ... Ran 511720 17 Julio Julio Cesar de Souza ... RARR 501701 
18 GARRATI Gabriel Antonio Augu ... RETR 616964 18 SAYMOM Saymom Couto Guedes RA TP 641693 
19 Guilherme Guilherme Martineli ... Ran 389323 20 Murilo Murilo Henrique Cava ... Gt | IP 414138 
20 Robinho Robson Ferreira de A... RETR 379134 21 JACÓ Jose Armando Pereira... R P 766421 
21 Peu Danilo de Souza Lima BARB 614207 25 Emerson Emerson Junior Rocha ... R P 551388 
27 Samuel Sie ... Samuel Siedschlag RARR 565253 29 Matheus Ca... Matheus Thiago de Ca... R P 293655 
35 Pedro Henr ... Pedro Henrique da Rosa R |P 640680 30 Caike Caike Duarte Pereira ... RARR 610386 
44 Eduardo Junho Eduardo Junho Goncal... R P 340907 
88 Dener Dener Goncalves Pinheiro R P 380325 
99 Manoel Cri... Manoel Cristiano Rib ... im | IP 187984 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 
Fc Cascavel / PR 


Barra Futebol Clube / SC 


Técnico: Gilson Kleina Técnico: Felipe Da Silva Surian 
Assistente Técnico: Carlos Fabiano Mazolla Vieira Assistente Técnico: Rafael Piccinin 

Médico: Claudio Bibiano De Oliveira Médico: Bruno Bibiano De Oliveira 
Treinador De Goleiros: Andre Luis Dias Treinador De Goleiros: Fabio Marques Da Fontoura 
Preparador Físico: Jose Carlos Barbosa Preparador Físico: Anderson Claiton De Lazari 
Fisioterapeuta: Rodrigo Pereira Do Nascimento Massagista: Alonso Romero Fuentes Filho 


1T 10 


32:00 NR Alvaro Rodrigues Vieira Junior Barra Futebol Clube/SC 
33:00 2m 11 NR Marcelo Henrique Ferreira Junior Barra Futebol Clube/SC 
+5 2T 16 PN Douglas da Silva Teixeira Barra Futebol Clube/SC 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


32:00 i 7 Matheus Roldan Santos Barra Futebol Clube/SC 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da 
arbitragem. 

35:00 ir 3 Victor Melo Costa Barra Futebol Clube/SC 


Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por calçar seu adversário e impedir um ataque promissor. 


40:00 JU 1 Joao Vitor Lopes da Silva Barra Futebol Clube/SC 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinicio do jogo em um tiro livre. 


15:00 2T 23 Thiago Alves da Rosa Barra Futebol Clube/SC 


Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo, segurando seu 
adversário de maneira acintosa, na disputa de bola. 


16:00 2T 16 Douglas da Silva Teixeira Barra Futebol Clube/SC 
Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada contra um 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 

36:00 2T 16 Rodolfo Filemon de Oliveira da Silva Fc Cascavel/PR 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada contra um 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


Cartões Vermelhos 


tempo [rvar] we [nomeso sogor OO O Ol 
41:00 1T 7 Matheus Roldan Santos - Barra Futebol Clube/SC 


2º Cartão Amarelo Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada contra um 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. após a expulsão o atleta saiu do campo de jogo sem oferecer resistência. 
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da 
partida. 


Ocorrências / Observações 


entrada do médico para atendimento os atletas: 
aos 29 minutos do 2º tempo atleta de nº 01 (goleiro) da equipe do barra fc. 


Informo que no intervalo da partida quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário o sr valdinei silva, presidente da equipe fc cascavel 
se dirigiu a equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras em alto tom " seus babacas, filhos da puta. o gol estava impedido" 


informo que a equipe do barra fc, retornou do intervalo com 03 minutos de atraso, ocasionando assim um atraso de 02 minutos para o reinicio 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos em virtude de reposição de tempo perdido, substituições e atendimento á atletas. 


Tempo 


12:00 
12:00 
17:00 
27:00 
27:00 
34:00 
39:00 


INT 
INT 
2T 
2m 
2T 
2T 
2T 
2m 
2T 


Nada houve de anormal 


Fc Cascavel/PR 
Barra Futebol Clube/SC 
Fc Cascavel/PR 
Fc Cascavel/PR 
Barra Futebol Clube/SC 
Fc Cascavel/PR 
Barra Futebol Clube/SC 
Fc Cascavel/PR 
Barra Futebol Clube/SC 


Observações Eventuais 


Substituições 


20 - Robson Ferreira de Azevedo 
15 - Eduardo da Silva Guedes 

27 - Samuel Siedschlag 

17 - Victor Daniel Cristalino Rod... 
20 - Murilo Henrique Cavalcante 
35 - Pedro Henrique da Rosa 


25 - Emerson Junior Rocha dos San... 


99 - Manoel Cristiano Ribeiro Lemes 


21 - Jose Armando Pereira Santana... 


55 - Rafael Eduardo Costa 


10 - Alvaro Rodrigues Vieira Juni... 


10 - Joao Pedro Heinen Silva 
66 - Wellisson Almeida Nunes 
23 - Thiago Alves da Rosa 

28 - Leandro da Silva 

9 - Alex Henrique Jose 

77 - Rodrigo Alves da Cruz 


11 - Marcelo Henrique Ferreira Ju... 
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